WŁADYSŁAW Rola KŁOSOWSKI 


c. k. Radca Rządu, 
em. Dyrekfor Kolei państwowych, 
Kamaler orderu Franciszka Józefa i perskiego 
Lwa i Słońca, 


przeżywszy lat 68, po krótkich, a ciężkich 


cierpieniach, opatrzony ŚŚ. Sakramentami, zasnął 
w Panu dnia 16 Lipca 1898 r. o godzinie 4 po 
południu w Krakowie. 


W nieutulonym żalu pozostała żona i syn zapraszają 

Krewnych, Przyjaciół i Znajomych na obrzęd pogrze- 

bowy, który się odbędzie w Poniedziałek 18 Lipca 

b. r. o godzinie 10 rano po odbytem Nabożeństwie 
z kościoła XX. Pijarów na cmentarz krakowski. 


W ORUKAAN! CZASU" W KRAKOWIE. 


